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Lago  DePue 

y 

el  Sitio 

New  Jersey  Zinc  / 
Mobil  Chemical 


Hacia  un  Entendimiento 
de  la  Coneccion 
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I  NEW  JERSEY  ZINC  / 

!  MOBIL  CHEMICAL  SITE 


LAKE  DEPUE 


■facia  un  Entendlmlanto  ale  la 

El  Sitio  New  Jersey  ^  El  area  de  inundacion 
Zinc/  Mobil  Chemical 


El  Lago  DePue 


Aguas  Subterraneas  y  El  Terreno  Entre  el  Sitio  y  Los  Sedimentos  y  el  Agua  en 

Superficiales  del  Sitio  el  Lago  DePue  el  Lago  DePue 


OBRAS  COMPLETAS 

0  Se  analiz6  el  agua  superficial,  incluyendo  el 
“agua  que  era  verde”  en  la  calle  Marquette. 
Se  descubrieron  niveles  altos  de  metales 
pesados. 

0  Se  construyd  una  planta  de  tratamiento  en 
el  sitio.  La  planta  ha  extraido  la  mayoria  de 
los  metales  pesados  en  el  agua  superficial 
que  salia  del  sitio  y  descargaba  en  el  Lago 
DePue. 

0  Se  desvid  agua  de  lluvia  y  agua  superficial 
afueara  del  sitio.  Esto  se  hizo  para  no 
sobrecargar  la  planta  de  tratamiento  con 
agua  de  lluvia  proveniente  de  lluvias  fuertes. 
Antes  de  hacer  esto,  el  agua  no  pasaba  por 
la  planta  de  tratamiento  y  se  descargaba 
directamente  al  Lago  DePue. 

0  Se  mejord  la  planta  para  que  el  agua  tratada 
cumpla  con  todos  los  requisitos  y  niveles  de 
quimicos  establecidos  por  el  gobierno 
federal  y  estatal  ques  son  requisitos  del 
acuerdo  legal  provisional.  El  agua  tratada 
ahora  se  descarga  al  Rio  Illinois  en  vez  del 
Lago  DePue. 

OBRAS  ACTUALES  Y  EN  DESARROLLO 

Se  estd  investigando  si  existen  otras 
posibles  causas  de  contaminacion  en  el 
sitio,  que  estdn  aumentando  la 
contaminacidn  en  el  Lago  DePue. 

Se  estd  estudiando  si  el  agua  subterrdnea 
del  sitio  estd  transportando  contaminacidn 
hacia  el  Lago  DePue. 


OBRAS  COMPLETAS 

0  Se  investigd  y  se  tomaron  muestras  de  los 
sedimentos  en  la  zanja  entre  el  sitio  y  el  lago. 
Los  resultados  indicaron  concentraciones 
altas  de  metales  pesados. 

0  La  Corporacidn  Exxon  Mobil,  Horsehead 
Industries,  Inc.  y  Viacom  International  Inc. 
han  propuestro  al  estado  de  Illinois  varios 
remedies  para  la  zanja. 

OBRAS  FUTURAS 

B  El  estado  de  Illinois  escogerd  el  remedio 
preferido  para  la  zunja  y  lo  presentard,  mas 
otros  remedios,  para  que  el  publico  opine. 

□  Se  escogerd  y  ejecutard  el  remedio  para  la 
zanja. 

□  Se  evaluardn  los  pantanos  y  el  agua 
subterrdnea  entre  el  sitio  y  el  Lago  DePue 
para  determinar  si  existen  otras  posibles 
causas  de  contaminacidn  al  Lago  DePue. 


OBRAS  COMPLETAS 

□  Se  tomardn  muestras  del  agua 
superficial  y  los  sedimentos  del  Lago 
DePue  para  hacerles  andlisis. 

□  Si  existe  contaminacidn,  se  estudiardn 
todos  los  posibles  remedios,  que 
pudiesen  incluir: 

1 )  Dragado  o  traslado  de  sedimentos 

2)  Crear  un  pantano 

3)  Nada 

4)  Otras  opciones  pueden  que  existan 
pero  aun  no  se  han  identificado 

□  Se  presentardn  los  remedios  para  que 
el  publico  opine. 

□  Se  escogerd  y  ejecutard  el  remedio 
para  el  Lago  DePue. 


Si  los  Sedimentos  del 
Lago  DePue  estan 
contaminados  estas 
preguntas  tendran  que 
ser  contestadas 


♦  i,Es  mas  perjudicial  sacar  los 
sedimentos  que  dejarlos  en  su  lugar? 

♦  <j,Se  esparciria  la  contamination  si 
los  sedimentos  son  removidos? 

♦  ^Como  se  manejan  sedimentos 
contaminados  si  se  draga  el  lago? 

♦  <-,Se  impondrian  restricciones  al  Lago 
DePue  si  no  se  hace  nada  para 
limpiarlo? 

♦  ^Tendria  valor  un  pantano  para  los 
ciudadanos  de  DePue? 
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La  obra  descrita  en  este  folleto  se  hace  para 
cumplir  con  un  acuerdo  legal  provisional 
firmado  en  1995  por  el  estado  de  Illinois  y  por 
los  duenos  y  operadores,  anteriores  y  actuales, 
del  sitio  New  Jersey  Zinc/Mobil  Chemical.  Los 
duenos  y  operadores  anteriores  y  actuales  son 
Horsehead  Industries ,  Inc.]  la  Corporation 
Mobil  Chemical  y  Viacom  International  Inc. 
Estas  entidades  hacen  el  trabajo  bajo  el  control 
de  la  Agenda  de  Protection  del  Medio 
Ambiente  del  estado  de  Illinois. 

Para  obtener  mas  informacion 

Mas  informacion  sobre  el  sitio  New  Jersey 
Zinc/Mobil  Chemical  se  encuentra  en  la 
Biblioteca  Municipal  de  Shelby  (en  la  calle 
Depot).  Listed  tambien  puede  comunicarse 
con: 

Sra.  Virginia  Wood 

Coordinadora  de  Relaciones  Comunitarias 
Illinois  Environmental  Protection  Agency 
P.O.  Box  19276 
Springfield,  I L  62794-9276 
(217)  785-1269 
OCON 

Sr.  Richard  Lange 

Director  del  Proyecto 

Illinois  Environmental  Protection  Agency 

P.O.  Box  529 

DePue,  IL  61322-0529 

(815)  447-2125 


Los  duenos  y  operadores  anteriores  y  actuales 
pidieron  que  el  nombre  del  coordinador  del 
proyecto  su  contratista  se  de  a  conocer. 

Sr.  Jim  Frank 
Frank  &  Cowles  Inc. 

Environmental  Consultants  &  Engineers 
7226  North  State  Street  Rd. 

Springfield,  IL  62707 
(217)  487-7686. 


